جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





المد سة ٠‏ 3 الصفحة : | 

لتد و رمز المدرسة : 139 رقم من 1 إلى 2 
المدرسة: ثانوية الرواد الاهلية للبنات 

الفرع : إحيائ ٤‏ 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





| 1 | 102042139002 | الزهراء على محمد رؤوفك | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | اجج | 596 | 99.33 
| 2 | 102042139003 _| ايناس عبد لله علي هارون_|__ | 94 | 77 | صر | 86 | 81 | صفر |[ | | معيد |[ 0 | 0 
| 3 | 102042139004 | بان ياسر عبد الجبار صالج_|_ | 95 | 100 | 99 | 99 | 97 | 96 | | اجج | 586 | 97.67 
| 4 | 102042139006 _| براق عمرحسين خلف_|||1_ | 85 | صفر | 87 | صفر | 30 | 74 |[ _ | معيد |[ 60 | 0 
| 5 | 102042139007 _| بسمله احمد شلال فالع__ | 95 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | | اجج | 589 | 98.17 
| 6 | 102042139008 _| تبارك خضير حمدان كاظم | 86 | 66 | 70 | 68 | 74 | 68 | | نجج | 432 | 72 


1 


| 7 | 102042139009 | تبارك فتاح لطيف كاظم_1_ |[ 93 | 99 | 85 | 100 | 99 | 85 | | نئاجع | 561 | 93.50 
8 | 102042139010 _| ترتيل حيدر طارق جواد 0000 | 72 | 53 | صفر | 35 | 51 | صفر | | معد | 
| 9 | 102042139011 _| حوراء سلام عبد الخالق عبد الامير_ |[ 90_ | 93 | م | 100 | م | 100 | | معد | 
10 | 102042139012 _| دنيا عباس جوادكاظم ____ | 50 | 35 | صفر | 20 | 20 | 25 | | معد | 
|11 | 102042139013 | روان رائد فاضلدهري ______| 82 | 84 | 83 | 59 | 69 | 76 | | نجع | 
12 | 102042139014 _| ريم ابراهيم خليل عبد الله | 85_ | 87 | 82 | صفر | 83 | صفر | 68 | معيد | 
13 | 102042139015 _| زهراء حيدر حسين ابراههيم___ | 84_ | 89 | 87 | 87 | 73 | صفر | | معد | 
| 14 | 102042139016 _| زهراء عبد الرحيم هادي صالحج___ | 50 | 50 | 28 | %17 | 25 | EES‏ 
| 15 | 102042139018 _| زهراء عمر حسين خلفه___| 69 | صفر | 51 | صفر | 53 | ES‏ 
| 16 | 102042139020 _| زينه ثامر هادي عبيد ______| 81 | 96 | 95 | 88 | 83 _ چ 
| 17 | 102042139021 | سجى امين حسين علوان________| صفر | م | 81 | 28 | 24 | EKE‏ 
| 18 | 102042139022 | شموخ عامرناصرخنور | صفر | 84 | صفر | 96 | 77 | عد 
| 19 | 102042139023 _| شهد رسول عباس علي ________| 88_ | 92 | صفر | صفر | 87 | E.S‏ 
| 20 | 102042139027 _| فاطمه صلاح حسن حسين_____ | 93 | 100 | 95 | 98 | 98 _ | E‏ 
| 21 | 102042139028 _| فدك مناف محمودجعفر | 50 | 50 | 34 | 32 | 26 | E.‏ 
| 22 ]| 102042139029 _| فك وسام حكمت علي | 81 | 91 | 89 | 74 | 81 | | ناجم | 473 | 78.83 
102042159030 | مریم اسساعل عر خشیر 89_79 51 | شا 55 ل E‏ 
4_| 102042159035 مك عن ارم من ا | صف | 50 | خض | 27| س ا 


25 3 أننة الله علاء محمد حسين 21 
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عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 139 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
المدرسة ٠:‏ ثانوية الرواد الاهلية للبنات 
الفرع: إحيائي الدور الأول 2020/29 
| 26 | 102042139034 | مهااياد فيصل نجم ||| 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | | ناجج | 597 | 
| 27 | _102042139035 | ميار محمد هادي فهد ___| صفر | 93 | صفر | صفر | م | صفر | م | معد | 0 | 


1 


| 28 | 102042139036 | ندى أياد عبد الستار موسى 1 |[ 50 | 57 | 50 | 33 | 22 | 38 | | ميد | 0 0 
| 29 | 102042139037 | نرمين وافر ابراهيم محمد | صقر_ | 84 | صفر | صفر | صفر | صفر | 66 | معد | 0 | 
| 30 |_102042139038_ | هاله حسين علي لفته_|10_ | 40 | 56 | صفر | 38 | 30 | 30 | | ميد | 0 | 
| ]| ميد | 0 
| | 0 )| 


1 







1 


1 


31 | 102042139039 _| هبه الله صباح محسن كاظم ______ |[ 70 | 74 | م | 96 | م | 58 | | معد | 
| 32 |[ 102042139040 | ورده جمال مهدي صالج | 56 | 37 | 35 | 29 | %17 | 30 _ 
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النسبة المئوية 


مدير المركز 


